Kazimierz Zakrzewski 


przeżywszy lat 65, po krótkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, 
zakończył życie dnia 19 Października 1887 r. 


—— A 


W głębokim smutku pozostała żona wraz z dziećmi, zaprasza Kolegów zmarłego, Krewnych, Przyja- 
ciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok w Piątek dnia 2! b. m. o godzinie 3 popołudniu z domu 
pod L. 32, przy ulicy Krowoderskiej wprost na cmentarz. 


Druk W, Korneckiego w Krakowie. 


